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Toebehoren 
SLA16-18 
Accessories 


Condensafvoer 
SLA16-18 
Evac. condensat 


Kleur 
Wit/Blanc 
Couleur 


Rol 
m 
50 
m 
Rouleau 


Verdeling per lopende meter 
Ja/Oui 
Répartition pae mètre courant 


Aansluitdiameters 
mm 
16-18-20 
mm 
Diamètres de raccordement 


Informatie 
Information 


Type 
Type 
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